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Query: 

Owner is 'James Hanchett' 






Barcode 

Chemical Name 

Hazards 

Quantity 

Manufacturer 

Owner 

Location 

166949 

Potassium Hydroxide Certified A.C.S 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166950 

Celite 545 


500 g 

Jt Baker 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166951 

Sodium Bicarbonate Powder 


3 kg 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166953 

Sodium Sulfate Anhydrous Certified 

ACS 


3 kg 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N245 

166954 

1-Propanol, certified 


1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166955 

Cyclohexane, Certified Acs 


1 gt 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166956 

kerosene, odorless 


1 gt 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166958 

1-Propanol, certified 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166959 

Ethanol (Anhydrous) 


2 1 

Acros Organics 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166960 

1,2-Dichloroethane 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166961 

Iso-Amyl Alcohol Certified 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166962 

N-Amyl Alcohol, 


500 ml 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166963 

Alcohol, Anhydrous, Reagent Baker 

Anal Acs Rgnt 


4 1 

Jt Baker 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166970 

2-Propanol, Suitable For Electronic Use 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166972 

1-Butanol, Certified Acs (n-butyl 
alcohol) 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166973 

Isobutyl Butanol, Certified Acs 


1 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166980 

Tartaric Acid, Granular 


1 lb 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166982 

glycerin 


1 gt 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 
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166983 

Selenious Acid 


125 g 

Jt Baker 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166984 

L-ascorbic acid 


5 oz 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166985 

Potassium Phosphate 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166986 

Potassium Phosphate 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166987 

N-Methyl-N-Nitroso-P- 

Toluenesulphonamide 


25 g 

Sigma Chemical 
Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166988 

-)-Di-p-toluoyl-L-tartariacid 
monohydrate, 97% 


10g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166989 

(+)-Di-1,4-toluoyl-D-tartaric acid 97% 


25 g 

Acros Organics 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166990 

Ammonium Thiocyanate, Crystal Acs 


1 kg 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166991 

Sodium Molybdate Merck 


1 lb 

Merck 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166992 

Cobalt Chloride 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166993 

Celite 545 


500 g 

Jt Baker 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166994 

2,2,2-Triphenylacetophenone 99+%(Tlc) 


5 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166996 

2,2,2-Triphenylacetophenone 99+%(Tlc) 


5 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166998 

2,2,2-T riphenylacetophenone 99+%(Tlc) 


5 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166999 

2,2,2-T riphenylacetophenone 99+%(Tlc) 


5 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

167000 

2,2,2-T riphenylacetophenone 99+%(Tlc) 


5 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166995 

Dotriacontane 97% 


25 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

166997 

n- Triacontane 


250 mg 

Sigma Chemical 
Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176526 

N-Octacosane 


5 g 

Sigma Chemical 
Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176527 

N-Hexacosane, 99% (Assay) 


5 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 


Folk OIG PRR 097043 







12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 


12/22/2011 



Folk OIG PRR 097044 




176528 

n- Triacontane 


250 mg 

Sigma Chemical 
Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176529 

Tetracosane 


25 g 

Sigma Chemical 
Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176530 

NONACOSANE, 99% 


100 mg 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176531 

Docosane, 99% 


25 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176532 

Tetradecane 99+% 


100 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176533 

Eicosane 


25 g 

Eastman Kodak 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176534 

Tetracosane 


5 g 

Sigma Chemical 
Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176535 

N-Pentacosane, 99% (Assay) 


1 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176536 

N-Heneicosane, 99% 


1 g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176537 

Tricosane, 99% 


i g 

Aldrich Chemical 
Company, Inc. 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176538 

P-Dimethylamino-benzaldehyde 


25 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176539 

P-Dimethylamino-benzaldehyde 


25 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176540 

Activated Carbon, Darco G-60 


1 lb 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176542 

Boric Acid, Certified ACS 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176544 

Drierite 


1 lb 

W.A. Hammond 
Drierite Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176545 

Drierite 


1 lb 

W.A. Hammond 
Drierite Company 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176546 

Potassium bromide 


25 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176548 

Potassium Chloride, Certified Acs 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176549 

Potassium Hydroxide Certified A.C.S 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176550 

Potassium Hydroxide Certified A.C.S 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 
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176551 

Potassium Hydroxide Certified A.C.S 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176552 

Potassium Hydroxide Certified A.C.S 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176556 

Potassium Hydroxide Certified A.C.S 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176553 

Sodium Phosphate, Monobasic, 

Di hydrate 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176554 

Potassium Phosphate, Monobasic 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176555 

Potassium Phosphate certifed tirbasic 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176557 

Potassium Phosphate, Tribasic, 

Granular Ar. 


1 lb 

Mallinckrodt 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176558 

Sodium Bicarbonate Powder 


3 kg 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176559 

Sodium Bicarbonate Powder 


3 kg 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176560 

Sodium Bicarbonate Powder 


3 kg 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176561 

Sodium Chloride, Certified Acs 


5 lb 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176564 

Silver Nitrate 


25 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176565 

Silicic Acid, Powder (100 Mesh) Ar 


1 lb 

Mallinckrodt 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176566 

Sand, Sea Washed 


5 lb 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176567 

Methylene Chloride, Stabilized, 
Spectranalyzed*, Also Meets Acs Spec. 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176568 

Methylene Chloride, Stabilized, 
Spectranalyzed*, Also Meets Acs Spec. 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

176574 

Chloroform 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N245 

176586 

Acetone, Spectranalyzed ACS 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176587 

Acetone, Spectranalyzed ACS 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176588 

Acetone, Spectranalyzed ACS 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 
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176593 

2-Propanol, Suitable For Electronic Use 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176594 

Isobutyl Butanol, Certified Acs 


1 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176595 

Isobutyl Butanol, Certified Acs 


1 d 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176596 

1-Butanol, Certified Acs (n-butyl 
alcohol) 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176597 

Ethyl acetate, certified 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

176615 

acetic acid, glacial 


5 lb 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

176617 

acetic acid, glacial 


5 lb 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

176616 

acetic acid, glacial 


2.5 lb 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

186568 

Acetaldehyde 99.5% 

Reproducti 
ve Toxin 

250 ml 

Acros Organics 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

186184 

Ferric Chloride 


500 g 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

137850 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

137851 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

137852 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

137853 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

137854 

Petroleum Ether 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

137855 

Petroleum Ether 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

137856 

Petroleum Ether 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

137857 

Petroleum Ether 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

137858 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

137859 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 
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137860 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

137861 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

134099 

Diethyl Ether certified A.C.S. 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Acros Orqanics 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

134100 

Diethyl Ether certified A.C.S. 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Acros Orqanics 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

134165 

Vanillin, Crystalline, Nf/Fcc 


100 q 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

134166 

Vanillin, Crystalline, Nf/Fcc 


100 q 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

145308 

Potassium Persulfate, Certified Acs 


100 q 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

141172 

Ethyl Ether Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

141173 

Ethyl Ether Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

285072 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

285073 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

285074 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

285075 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

285076 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

285077 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

285078 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

285079 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

285176 

Chloroform 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

285670 

Chloroform 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

285671 

Chloroform 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 
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285672 

Chloroform 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

196598 

Ammonium Hydroxide, Reagent A.C.S. 


2.5 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

196599 

Ethyl Ether anhydrous Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

196600 

Ethyl Ether anhydrous Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 253 

122977 

Ethyl Ether anhydrous Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122978 

Ethyl Ether anhydrous Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N245 

122979 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122980 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122981 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122982 

Petroleum Ether, Certified Acs 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122983 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122984 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122985 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122986 

Reagent Alcohol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122987 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122988 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122989 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

122990 

Methanol 


4 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N243 

335415 

Hydrochloric Acid, Certified Acs 


2.5 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N245 

214545 

Ethyl Ether anhydrous Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 
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214546 

Ethyl Ether anhydrous Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 

214547 

Ethyl Ether anhydrous Certified Acs 

Peroxidiza 

ble 

1 1 

Fisher Scientific 

Hanchett, 

James 

Morrill Science Center Section 1 N236 
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